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Rain on the 2d and 3d, and snow on the 4th, .68 in. — 6 1-2 inches of 
snow on the 14th, .72 — violent snow storm on the 19th and 20th ; 
average depth 10 inches, reduced to water, .87 — little snow on the 
night- of the 25th, and on the morning of the 30th, reduced .16. — ^ 
Whole quantity of rain and dissolved snow, 2.43. 
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Mean temperature deduced from three observations each day 23.43 
ditto maxima of heat and cold 20.55 

Mean pressure of the atmosphere - - 29.703 in. 
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Snow reduced to water, and rain - - 2.82 



February 12. — Barometer very low 
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Mear,. |21.5 133.3 I2J.4 U4.1 133.7 ||29.b2|2y.»9|29.88|| 

Mean temperature deduced from three observations each day 27.73' 
ditto maxima of heat and cold 24.90 

Mean pressure of the atmosphere - - 29.896 in. 
Greatest monthly range of barometer - - 1.45 
Snow reduced to water, and rain - - 1.83 



March 11. — Irised halo about the moon, 30° diameter. 

i3. — The thermometer at 7 1-2 degrees below zero, at this season, is 
very uncommon. 

28. — Severe thunder shower; the cloud was extensive, but very narrow 
and uncommonly low. 



